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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 14 febbraio 1991. 


Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero 
della sanità, all'Istituto superiore di sanità c all'Istituto superiore 
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a 
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, 
n.407, che demanda al Ministro della sanità la 
determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al 
Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e 
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del 
lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei 
soggetti interessati; 


Tenuto conto che nella rideterminazione della misura 
delle tariffe e dei diritti si deve avere riguardo, oltre che al 
costo reale dei servizi resi, anche al valore economico delle 
operazioni di riferimento; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 
novembre 1990 con cui sono state aggiornate le tariffe dei 
servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di 
sanità; 


Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare fe tariffe di 
cui al punto precedente al fine di adeguarle ai criteri già in 
precedenza indicati; 


Ritenuto altresì di procedere all'aggiornamento delle 
tariffe dovute, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, 
per le verifiche periodiche prevenzionali rese dall'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 


Decreta: 


Art. | 


1. Pei le prestazioni rese dal Ministero della sanità a 
richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, riportate 
nell'elenco allegato 1, che forma parte integrante del 
presente decreto, sono dovuti i diritti e le tariffe a fianco 
di ciascuna prestazione indicati, fatti salvi ulteriori 
aggiornamenti. 


Art. 2 


1. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi 
dall'Istituto superiore di sanità di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 2 novembre 1990, sono 
incrementate del 10%, fatti salvi ulteriori aggiornamenti. 


Art, 3. 


1. Perle prestazioni rese dall'Istituto per la prevenzio- 
ne e la sicurezza del lavoro sono dovute le tariffe riportate 
nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente 
decreto, fatti salvi ulteriori aggiornamenti. 


Art. 4. 


1. Le tariffe e i diritti di cui ai precedenti, articoli, 
versati secondo le modalità in vigore, sono applicate a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 14 febbraio 1991 
Il Ministro: De Lorenzo 


ALLEGATO 1 


Settoni Tanfîe (tere) 


SPECIALITÀ MEDICINALI E FARMACOPEA. 


Esame della domanda diretta ad ottencie l'autoriz- 


zazione a produrre materie pitme farmaceutiche ... = 10.000000 


Esame della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zazione a produrre prodotta galenici 0 prodotti 
omeopatici non soggetti a registrazione come specialità 


medicinali 10.000.000 


+00 0 0 4 0 ea ed 44 RR 4 4 


Esame della domanda diretta ad Ottenere l'autonz- 
zazione a produrre specialità medicinali, ivi Compri 
sien, vacci cd altm prodotti biologici. Co 


20.000.000 


Esime della domanda diretta ad otienere una 
madifica delle autortzzazioni a produrre materte prime, 
prodotti galenici od omeopatici € specialità medicinali; 


a) per ogni modifica attinente all'officina di 
produzione: neri arena dalicnalo ae 
6) per ogni altra modifica, ad eccezione di quelle 
allinenti esclusivamente alla sede legale o al numero di 
codice fiscale, per le quali non è dovuto alcun dintto 


5.000.000 


1.000.000 


Esame detla domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zazione a mettere in commercio una specialità medicinale 


anche di omgine biologica (per ogni confezione) . . 10.000,000 


Esame della domanda diretta ad ottenere una 
modilica dell'autorizzazione a mettere in commercio una 
specialità medicinale anche di origine biologica: 


0) per ogni modifica non imposta dai Ministero 
della samità attinente alla composizione, alla forma 
farmaceutica, al confezionamento, al numero di unità 
posologiche. alle indicazioni terapeutiche e all'oilicina di 
produzione (per ogm confezione) . . .......... 

5) per ogni modifica di aggiornamento delle 
etichette © del foglio illustrativo non attinente alle 
indicazioni terapeutiche e non imposta dal Ministero 
della samià (per ogni confezione). . 


5.000.000 


1.000.000 
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Settori 


Esame della domanda diretta ad ottenere la licenza 
per la pubblicità di specialità medicinali o di presidi 
medico-chirurgici {per ogni testo e per ogni mezzo di 
diffusione) . 


404484600 


Riluscio registro sedi ad i Por 
Vidimazione annuale registro stapefiicenti. . . . . 


Istruttoria specialità medicinali veterinarie e acquisi- 
zione del parere della commissione consultiva del 
farmaco veterinario ... LL... 


Esame della domanda direita ad ottenere l'autoriz- 
zazione ur produrre - integratori medicati e relativa 
vagslanza 


Esitme della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zazione a produrre integratori per mangimi e relativa 
vigilanza 


Esame della domanda dircita ad oticnere l'uutoriz- 
zazione di impianti per la produzione di integratori . 


PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E SANITARI. 


Esame della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zizione a produrre presidi medico-chirurgici. . . ... 


Esume della domandi diretta ad ottenere una 
modifica all'autorizzazione a produrre presidi medico- 
chirurgici: 

@) per ogni modifica attinente all'officina di 
produzione... 
b) per ogni altra modifica, ad eccezione di quelle 
attinenti esclusivamente alla sede legale 0 al numero di 
codice fiscale, per le quali non è dovuto alcun diritto 


Esume della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
ZAZIONE è mettere in commercio un presidio medico- 
CHIMUtgico.. cea ala pa 


Esame della domanda diretta ad ottenere una 
modifica dell'autorizzazione a mettere in commercio un 
presidio medico-chirurgico, che non sia stata imposta dal 
Ministero della sanità o non concerne esclusivamente il 
numero di codice fiscale o la sede legale del tilolare 
dell'autorizzazione | . ......,..- va cenaa ee 


Autorizzazione per l'attivazione della produzione di 
presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 3 
agosto 1968, n. 1255) LL. 


Registrazione di presuli sanitarn (decreto del 
Presidente delta Repubblica 3 agosto 1968. n. 1255) . 


ALIMENTI E BEVANDE. 


Esame della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zazione dei prodotti per la prima infanzia e prodotti 
dietetici. du aber at ai 


Esame della domanda diretta ad ottenere l'autoriz- 
zazione ad esportare ogni prodollo non conforme ex 
srt. 10 della legge n. 399/1968. ............. 


Autorizzazione per l'attivazione della niodazione di 
alimenti a base di carne destinati al mercato estero . 


Autorizzazione all'esercizio di centri di raccolta del 
latte o di stabilimenti per il tealtamento termico per il 
mercato estero del latte. ................- 


Trasferimento di autorizzazione per modifiche del 
nommativo 0 ragione: sociale del prodotto. . . .... 


Autorizzazione di impianti ai fini dell’esportazione 
di carni rosse: 


a) 1° sopralluogo | ...... pera 
h} sopralluoghi successivi... 


Tarifle (tire) 


500.000 
50.000 
25.000 


1.000.000 


1.000.000 


1.000.000 


300.000 


10.000.000 


5.000.000 


1.000.000 


10.000.000 


1.000.000 


2.000.000 


1.000.000 


1.000.000 


500.000 


* 2.000.000 


2.000.000 


1.000.000 


2.000.000 
î.$00.000 


Settori 


VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA. 


Attività di accertamento da effciluare presso le 
officine di produzione di specialità medicinali. materie 
prime per uso in medicina c di presidi medico-chirurgiet: 


a) ispezioni in officine . ............. 
b) ispezioni in depositi. . ........ PET 


Istruttoria e vigilanza di impianti per mangimi 
semplici, composti, integratori © integratori medicati 


Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta 
di privati o enti (l'importo va aumentato delle spese 
occorrenti per gli esami di laboratorio eventuali. secondo 
le tariffe correnti) . ...........20 0 


Sopralluoghi da etliettuare presso le officine di 
produzione di presidi sanitari ........-....- 


Sopralluoghi da effettuare présso gli'stabilimenti di 
produzione di prodotti dietetici e per-la prima infanzizi 


Sopralluoghi da effettuare presso stabilimenti per la 
produzione di alimenti a base di carne... ...... 


Sopralluoghi da eflettuare presso centri 0 stabili- 
menti per il trattamento dei latte destinato «ul mercato 
ESTETO iena na ‘4 

Sopralluoghi da effettuare presso laboratori di 
analisi privati per il rilascio di nulia-osta alla 
certificazione sanitaria sulla commercializzazione cd 
esportazione di vini... 


Autorizzazione di laboratori di sezionamento: 


PO E E E E I I E TI] 


a) 1° sopralluogo ....,..... RETRO 

b) sopralluoghi suscessivi. . .... 
Vigilanza sulla derattizzazione o disinsettizzazione: 

a) su imbarcazioni immatricolate da diporto © 

navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e acrei da 
diporto . .. 


b) su navi oltre 250 tonnellate “(stazza lorda) c 
aerei non da diporto . ........-- 00 


Esenzione da deraltizzazione 0 disinsettizzazione: 


PSE I SE O RE O E O E O E OE IT 


4) su imbarcazioni immatricolate da diporto è 
navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerci da 


Biporio? (Lil. ei rile e E ira 
b) su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) c 

aerei non da diporto . '......... ia 
Applicazione legge n. 1045/39: condizioni per 
Figicne e l'abitabilità degli equipaggi in marc. .... 
Applicazione legge n. 313/1980: adesione | alla 


convenzione iniernazionale DI la VISIONE della vita 
umana in Mare... 


Autorizzazione di ari di ino che 
operano secondo il rito islamico o il rito israclitico ai fini 
dell'esportazione di carni rosse: 


a) 1° sopralluogo Le 
h) sopralluoghi successivi... ..-2... 


Autorizzazione di depositi frigoriferi. . ...... 


Autorizzazione di depositi frigoriferi adibiti alla 
raccolta e al deposito di organi, ghiandole e tessuti da 
impiegare per la preparazione di prodotti opoterapici 


Sopralluoghi a impianti, attrezzature e sirumentari 
gestiti da privati e situati presso i confini, i porti, gli 
aeroporti c le dogane interne per la verifica della loro 
attuazione e del loro funzionamento in relazione al 
traffico internazionale di animali, carni e prodoiti di 
origine animale; 

a) fino a 1000 my... 
6} per ogni 500 mg, è frazione di essi, oltre i 
primi 1000 Mq. LL, 


SOR SETA 


Tanile (lire) 


2.000.000 
1,500,000 


75.000 
150.000 


75.000 
150.000 


50,000 


50.000 


5 85 
358 


1.200.000 
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Autorizzazione “gli istivti di ricerca di fini 
dell'attivazione degli stubulari. per Pallevamento degli 
animali da laboratorio 0 da sperimentazione: 


4) 1° sopralitogo 
b) sopralluoghi successivi. |... ........ 
Cassette medicinali... 
Farmacie di bordo... 
Polabilità casse acqua LL... 


Sorveglianza mezzi c accompagnamento infermi . 


CERTIFICAZIONI, NULLA-OSTA E CUSTODIA DOCUMENTI; 
Conservazione e custodia delle documentazioni 
relativo alle autorizzazioni .......... a 
Certificazione di autorizzazione per la fabbricazione 
di medicinali. materie prime, presidi medico-chirurgici 
Rilascio di libera pratica (navi, aerci provenienti da 
Paesi non aderenti al trattato di Londra. . ...... 
Certificato per l'idoneità al trasperio di sostanze 
alimentari: 
ar meza fino a SQ... 


hi mezzi da SO que ISUO dt... ..... 
c} mezz oltre 1500 L1............... 


Autorizzazione sanitaria per l'importo di animali 
vivi e prodotii di origine animale: 


a} autorizzazione riferita ad un unico lotto . . 
6) autorizzazione riferita a più lotti nell'anno. 


Rilascio nulla-osta per l'importazione di alimenti è 
bevande... ei ento Simi MA ilari 


Rilascio nulla-osta per limporiazione di organi. 
parti di cadavere a farmaci . .............. 


Rilascio nulla-osta per lFiniroduzione o l'estradizio- 
ne di salme. . 


Rilascio nulla-osta per l'importazione e l'esportazio- 
ne di merci varie non destinate all'alimentazione umana 


Ritascio nulla-osta per ta distruzione di merci varie 


nereoenororoeaoroeonodd 4444000 


Rilascio di altri certificati a privati o emi... . 


Rilascio «modello ® {decreto det Presidente della 
Repubblica n. 254/1985 decreto  numistenule  nu- 
mero 454/1988) 

Rilascio certilicato di «libera vendita» o copi 
conforme di documenti esistenti agli atti... ..... 


VISITE MEDICHE E VACCINAZIONI. 


Visita medica per l'autorizzazione sanitaria (bar, 
nsforinti. coc.), in porti ed aeroporti: 

a) esercizi fino a 50 mq... ........... 

#) per ogni 50 nq o frazioni di essi. oltre i primi 


Visita medica di idoneità per ottenere licenze, 
abilitazioni è iscrizioni in clenchi o alti professionali, 


Vaccinazioni non quarantenario, , . . 


Vaccinazioni quaranienarie (per lr vaccinazione 
antamanillica l'imporio va aumentato del costo del 
VACCINO). |... den 


4 008080 horas 4444 


Operazioni inerenti alte prove delta brucellina, della 
malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per 
gli amimali in importazione, eseguiti fuori orario 
comprensivo delle indennità prevista, per ogni capo 
{mimimo 20.000 lire). 2.0 


Servizi eseguiti oltre l'orario normale . ...... 
Servizi eseguiti fuori il circuito doganale . . . .. 
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Tare tline) 


1.500.000 
1.200.000 


30.000 
150.000 
50.000 
25.000 


500.000 


20).0100 


25.000 


‘25.000 


250.000 
-90.000 


100.000 


1.000.000 


100.000 


10.000 


10.000 


100.000 
100.000 
100.000 

10.000 


100.000 


50.000 
25.000 


15.000 
10.000 


10,000 
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ALLEGATO 2 
TABELLA d 
COSTRUZIONE E RIPARAZIONE APPARECCHI A_PRESSIONE 


Tarifta | 
Esame progetti 


Per Vesame di progetti relativi alla costrizione, riparazione. 
regolurizzazione, modifica o-impianto, di apparecchi a pressione o-di 
forocicinciti o membrature, è dovuto un contributo orario di L. 75.000: 
detto contributo é maggiorato del 50% in caso di utilizzazione di 
eleborateri elettronici o di sistenti equivalenti. 


Hiempo da considerare è dito da quello effettivamente impiegalo 
dual isenico o di tecilici dell'Istituto per l'intero esame: del progetto, 
arrotondato per eccesso all'ora. con un ninimo di due' are, 

i contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, 
sia quando il progetto esiminato debba valere per la costruzione di più 
apparecchi in tutto eguali (protelipo di serie). sir quando il progetio 
esuminato conlempli oltre ad un prototipo di base una serie di varianti 
dello stesso {serie di prototipi). 


Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi. debbono: 

essere di forma uguale a quella del prototipo di base. con la 
variazione di una o più dimensioni lincari; 

richiedere, per i calcoli di verifica, Vuso dello stesso tipo di 
formule impiegate pr il prototipo-base: 

essere destinati allo stesso impiego (ad esempio: generatori di 
acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori 
di vapore, ccc.): 

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico 
progetto. 


Tariffa 1 
Prove ed imbigini varie 


Perde verifiche e provesu materiali; tubi, valvole (quali: prelievo dei 
provini, esecuzione di punzonature. issistenza alle prove meccaniche. 
esami magnetossopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistemi 
id ultrasuoni, ece.. con apparecchiature fornite dull'uteme): 

per le verifiche. prove ed indagini su suidature (quali: qualifica del 
pracedimento di saldatura. qualifica dei saidatori. prove sw taltoni di 
saldaturi. indagini non distruttive): 


per fe verifiche, prove cd indagini su compensatori di dilatazione: 

per fe prove di scoppio ed altre indagini e rilievi sperimentali in 
sede di costruzione: 

per te prove sui gruppi ridutiori: 

per le prove idrauliche su prototipi: 

per le. verifiche e iprove su valvole di sicurezza. ai Fini della 
determinazione del corfficiente «K» per il calcolo della capacità di sfugo; 

per le verifiche © prove al banco su accessori di controllo e 
sicurezza, eseguite non in dipendenza di verifiche regolamentari, 
è dovuto un contributo orario di L. 75.000, 

Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso 
dal tecnico dell'Istituto presso il luboratorio. l'officina o l'utente, 
compreso anche quello, eventuale, occorrente al moniggio e smontaggio 
di strumenti ed apparecchiature fornite dall'Istituto, nonché da quello 


impiegato in ufficio per l'esame della documentazione c per la stesura 
della relazione. quest'ultimo con un minimo non inferiore a due ore, 


H relativo totale giornaliero di ore è arrotondato, per eccesso. 
allora. 


Nel caso che più tecnici dell'Istituto operino contemporaneamente, 
l'arrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale 
giornaliero di ciascun tecnico. 
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LI] contributo di cui al primo capoverso è maggiorato del 25% per 
prestazioni fornile in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6). 


Per: 
esami radiografici; 


csami con ulirasuoni o con polveri magnetiche 0 con liquidi 
penetrami eseguiti cono apparecchiatura fornita dall'Istituto, il 
coninbuto orario di cui sopra è maggiorato del 50%, limitatamente alle 
prestazioni dell'operatore che ha totalizzato, nella giornata, il maggior 
numero di ore di lavoro. 


La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonché 
per le verifiche e prove di costruzione (ivi comprese quelle su recipienti 
per il trasporio di gas compressi, liquefutti 0 disciolti, nonché quelle per 
esonero presso 1 costruitor) eseguite, a ricliiesta, all'estero; per tali 
operzzione, e inolire dovuto rimborso, alla stessa presente tarilla, del 
tempo occorreme all'operatore pero 1 vaga, nonche quello del 
trattamento completo di missione per ogni tecnivo incaricato dei 
sopralluogo. 


Sc nella stessa missione il tecnico dell'istituto esegue più operazioni 
per conto di diverse ditte, it coacervo dei rimborsi da addebitare, di cui al 
comma procedente è ripartito proporzionalmente al tempo trascorso dal 
iccnico stesso presso le ditte cstere per conto di ciascuna ditta 
richiedente. 


Per ii rilascio di copie da originali di certificazioni relative alle prove 
di cui alla presente tarifla è dovuto un contributo di L. 15.000 per 
ciiscun foglio con firma autografa. In caso di richiesta urgente, detto 
coninbuto è Fiddoppisio. 


Lo stéssu contributo di cui alcomma precedente è dovuto per stralci 
da orivinali di certificazioni, autenticati dal tecnico collaudatore o dal 
dirigenie per copia conforme, 


Per il rilascio di ogni certificato di omologazione previsto dal 
decreto ministeriale 1° dicembre 19380 avente per oggetto «Disciplina dei 
contemiori a pressione di gas con membrature miste di materiale 
isolante e di materiale metallico, collegate  pneumaticamente e 
contenenti parti attive di apparecchiature elettriche» e dal decreto 
munistertato 19 marzo 1980 avente per oggetto «Discipline dei recipienti 
destinati a contenere birra c/o bevande gassate con immissione di 
anidride carbonica» è dovuto ua contributo fissa di L. 75.000. La stesso 
contributo è dovuto per il rilascio di qualsiasi altro certificato di 
omologazione non espressamente previsto dalle presenti tariffe. 


Tariffa li 
Verifica e prove di costruzione e di riparazione 


Per ouni apparecchio verificato i costrutture a il riparatore deve 
all'Istituto i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato 4, che 
Vaigono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi 
comprese anche quelle eventuali effettuate a montaggio ultimato, sul 
luogo di impianto), anche se eseguito in giornate diverse. 


Lu stessa tariffa è dovuta anche per lè verifiche effettuate prima che 
abbia inizio il cielo di riparazione. 


Per le prove ed indagini varie, eventualmente previste dalle 
specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 
1972, sono dovuti i contributi stabiliti nella realtiva tariffa II della 
presente tabella. 

Membrature o clementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi 
crlindrici ed altre membrature o clementi: 


per 1 collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o clementi 
verificati separatamente si applicano. in base all'energia immagazzinata 
nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti. anche nel caso di 
effettuazione della sola visita inicrna. 


Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli. fasciami privi di fendi. 
ccc.) per sua capacità si intende quella del solido ottenuto completando 
le aperture con pareti piane ideali. 


L'addebito di cui al comma precedente non. viene applicato per 
quelle membrature è elementi di apparcechi per i quali si verifichino 
cnirambe fe seguenti condizioni: 

le membrature o l'elvimento facciano parte di un apparecchio 
approvato in buse ad un unico progetto; 


l'apparecchio sia destinato ad cssere montato sui luogo di 
Impianto, 


Per gli apparecchi costruiti in serie su un «prototipo», o facenti 
parte di una «serie di prototipi» (di cui all'ultimo capoverso della tariffa 
Ì della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la 
prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata 
lavorativa, i contributi sone ridotti del 75% a partire dall'ii° 
apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi 
in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagaz- 
zinàta. 

Le riduzioni previste dai due commi precedenti nòn sono 
cumulabili. 


Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un 
contributo fisso di L. 100.000, 


Tarilla IV 
Verifica per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori ed i rivenditori 


Per l'esecuzione, presso il costruttore, dei regolumentari accerta» 
menti ai fini dell'esclusione (art. 7 del decreto ministeriale 21 maggio 
1974) @ dell'esonero (art. 27 del decreto ministeriale 21 maggio 1974) 
dell'apparecchio dall'effettuazione di tutte fe verifiche stabilite dalla 
Sezione * del capo IV del titolo 1 del regolaimento approvato con regio 
decreto |2 maggio 1927 n.824, si applica un contributo fisso di 
L, 30.000 per i generatori di vapore fino ad 1 m? e macchine da calli e di 
L. rina per i recipienti a pressione di vapore o di gas fino a 8.000 (litri 
per bar). 


Qualora gli accertamenti di cui al comma precedente siano eseguiti 
in officina diversa da quella del costruttore, tale contributo sarà 
raddoppiato. 


TABELLA 8 


SERVIZIO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 


(ESERCIZIO) 


Tariffa È 


Verifiche e prove di primo @ di nuevo impianto, 
verifiche è prove straordimmie regolamentari (1) 


Per ciascun apparecchio, viene corrisposta la quota stabilita neila 
colonna 2 dell'allegato 4. 


I comributi stabilizi dalla presente tariffa sono dovuti per ogni 
apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli: 


primo 0 nuovo impianto, verifica strrordinaria regolamentare 


e valgono per il ciclo completo di verifiche se portate a termine in 
Una stessa giornata lavorativa; in cuso contrario si applica due volte la 
presente tarilfa, 


Ove trattasi di verifiche di primo impianto ad’ apparecchio non 
provvisto dei documenti di collaudo dell'ISPESL sono applicate sia la 
tariffa terza della tabella A sta la presente tariffa. Tale disposizione non è 
applicata per gli apparecchi collaudati all'estero secondo le modalità 
stabilite nell'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (Norme 
integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 
1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove 
stabilite per gli apparecchi a pressione) c nel decreto ministeriale 5 marzo 
1981 (feccpimento della direttiva C.E.E. n. 76/767 sugli appaccechi a 
pressione). 


L'applicazione della presente tariffa esetude, per l'anno, quella della 
successiva tariffa Il della presente tabella. 


Per ke prove ed indagini varie eventualmente previste dalle 
specifiche tecniche applivative del decreto ministeriale 21 maggio 1974 
sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa I della tabella A. 


Per il rilascio di ogni duplicato del libretto matricolare è dovuto un 
contributo fisso di L, 100,000. 


11) Sono considerate verifiche c prove straordinarie regolumetttari tutte be visite di tipo 
fegolamentare (vbita interna. prova idrantica. provo a caldo è di funzionamentu) effettuate, 
oltre e normali. perché volute dal segulamentio. 


A 
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Per l'esecuzione presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o 
della ditta installatrice delle verifiche di omologazione dei recipienti fissi 
contenenti gas di petrolto liquefatto, con capacità complessiva non 
superiore a 5 m? da installare in depositi disciplinati dal decreto 
nunistertale 31 marzo 1984 si applicano 1 contirbuti di cui alla tabella 8, 
tariffa I, colonna 2 dell'allegato A; qualora le venfiche prescritte 
verigano completate nella stessa giornata, i contubuti sono ridotti del 
50% a partire dall'11° apparecchio, 


Tale tiduzione viene applicata distribuendo gh apparecchi in ordine 
Spercecnie di energia imm:gazzinata, per tutti gh apparecchi sottoposti 
a verita. 


Tauffa HI 
Quote annue per verifiche e prove pertodiche regolamentari 


Per ciascun apparecchio o impianto, viene conusposta la quota 
stabilita nella colonna 3 dell'allegato A. 


Nel caso di macchine continue per cartiere, industrie lessi: e simali, 
per i cilindim montati sulla incastellatura di una stessa macchina si 
applica, sulla presente tanffa, lo sconto del 50%. 


Per 1 recigienti multipli costitui da una serie di bombole di 
capacità singola inferiore a 300 Ittt:, si applica, sulla presente tariffa, lo 
sconto del 50%. 


Per i forni facenti parte di un impianto per la lavorazione di olu 
minerali di cur al capo II, titolo I, del decreto mmistenale 1° dicembre 
1975. soggetti a venfica perrodica semestrale anziche annuale, la quota 
di cu ai primo capoverso della presente tariffa è raddoppiata 


Per 1 generatoi di calore per impranti di riscaldamento di cui al 
capo I, titolo HE del decreto mmisteriale 1° dicembre 1975, soggetli a 
visita periodica quinquennale, la quota di cu al primo capoverso della 
presente tariffa è applicata limitatamente agli anni in cui la verifica 
medesima è effettuata. 


Per le prove ed indagini varie, eventualmente previste dalle 
specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 maggio 1974, 
sono dovuti i contributi stabiliti nella relativa tariffa HI della tabella A. 


Tanffa HI 


Visite e prove di recipienti per i trasporto, su via ordmaria 
e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti 


Oltre a1 contributi stabiliti dalla presente tanffa, è dovuto il 
rimborso del trattamento completo di missione per ogni tecnico 
incaricato del sopralluogo, nonché il rimborso delle spese eventuali per 
trasporto di strumenti. 


Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Istituto esegue più 
operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono 
ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato. 

i. Recipienu per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti 
(in umco pezzo 0 saldato). 

L.I. Verifiche e prove per il nlascio del certificato di 
approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite 
di revisione) 

111. fino a 5 hini di capacità (piccole 
bombole e piccoli bidoni), per ogni recipiente . . L 350 
112 Oltre S ittr fino a 150 Iitrî di capacità (bombole e 
bidoni) 


1121. bombole: 
peri primi 100 recipienti di una partita 
e per ogm recipiente ..... ..... RESO L. 1 550 
dal 101° recipiente di una partita c per 
ogni recipiente... ....., Lear » 1.000 
1122. bidoni (1) 
pera prim 500 recipienti di una partita 
@ per Ogni FEecIpienle ........,.0.0066. » 950 
dal 501° recipiente di una partita e per 
ogni recipiente . LL... » 600 


(1) Per «Partita» deve antendera 1 numero complessivo du bidoni presentati 
all'approvazione e ventficuli nel corso della siessa giornata lavorata, mdipendentemente dai 
turi di lavoro e dal numero der iccme: che effettuano le operazioni di collaudo 
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113 Oltre 50 fino a 1000 Itri di capacità 


(bombolon: e serbatoi) per ogni recipiente L 40 000 
114 Oltre 1000 htri di capacita (grandi 
bombole e grandi serbatoi). per ogni recipiente » 14500) 


2 Prove di scoppio e prove meccaniche relative 1 recipienti pei i 
trasporto di gas compressi. iquefatti 0 discioli 

per ogm prova di scoppio L 20000) 

60 000 


3. Contribuzione nunima pet 1 sopialinorhi telativi a icupienti per 
il traspoito di gas compressi liquefatti o disuolti 


per ogni serie di prove meccaniche » 


Per ogni sopralluogo effettuato prese una ditta per le verifiche e 
prove di cui ar precedenti punti 1 e 2, pei visite di accertamento pei prove 
ed indagini speciali (quali prove ultrasomehe. endascopiche, magneto- 
ore etc ) è dovuta, comunque, la contniburione minima di seguito 
indicata. 


per un tempo fino a duc ore L $5 000 
per un tempo oltre due ore fino a 4 ore » 110090 
per un tempo oltre 4 c1c fino a 8 ot » 220000 
pei un tempo oltie 8 c1e » 310000 
per prestazioni che comporiano una nisone 

continuativa di piu di una giornata, per agni 24 ose » 425000 


Nel caso in cut il ciclo completo di verifiche venga effettuato 1n due 
giornate si applica, per la prima giornata, da contribuzione minima 


Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da 
addebitare va delernuinato sommando 1 singoli tempi parziali di crascun 
operatore. 


Nel computo del tempo va considerato quello  accoriente 
all'operatore per il viaggio di andata e ntorno fra la sua sede di ufficio ed 
il luogo ove trovasi l'apparecchio da ventficare 


4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il Lrasporto di gas 
compressi, liquefatti 0 disciolti. 


Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto 
di gas compressi, liquefatti 0 disciolii. sono dovuti i seguenti contnbut 


per capacità fino a 150 lt... 3 L 75 000 
per capacità oltre 150 fino a 1000 ltr: » 100000 
pei capacità olire 1000 litri 1 » 50000 


S. Recipienti trasportabili per acqua gassata verifica di approva» 
zione 0 di revisione 


inte ia L 


per ogni recipiente in prù, oltre i pium 4 
purché la venfica si sia potuta esegune nella stessa 
mornata. . 


per ogni recipiente fino al 4° 7000 


E E I E I I TO » 


3.000 


6 Perl inlascio di ogni libretto delle prove e 
veriliche di recipienti per il trasporio di gas 
compressi, Iquefatti o disciolti di capacità superiore 
a 1000 iter... .........,,. ia Si » 20000 


7. Per al inlascio dei certificati di approvazione e di revisione der 
recipienti per 11 trasporto di gas compies.i, liquefatti © disciolti di 
capacità fino a 1000 lun. 


per certificato singolo. ... .. PARTE L i 000 


6 500 


Pei di rilascio di copie o stralci delle cerlificazioni originali di cui al 
freni punto 7, è dovuto un contubuto di L. 75.000 per ciascun foglio. 
n caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato. 


per certificati plunmi . ... . ... ., » 


Per il rilascio di certificati singoli e stralcio da un certificato 
plurimo, it contributo di cui al precedente comma del presente punto 7, è 
ridotto a L. 10.000 per ciascun certificato con firma autografa, 


In caso di richiesta urgente, detto contributo è raddoppiato. 
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Tariffa 1V 


Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, 
constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni 
regolamentari. Sopralluoghi a vuoto, sopralluoghi per esonero di cui 
al regio decreto 12 maggio 1927, n. 624, art. 4, modificato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n, 341. 


Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra 
indicaii è dovuto dall'utente il contributo di L. 75.000. 

Per ogni apparecchio od impianto oggetto di un sopralluogo a 
vuoto, quando una qualsiasi verifica, constazione o accertamento, 
preannunciati, non.possano essere eseguiti o portati a-termine per fatto 
dell'utente è dovuto un contributo di L. 75.000, In caso di ditta estera è 
applicato, in alternativa, il contributo orario previsto nella tabella A 
tariffa LI. con le siesse modalità stabilite nel settimo ed otiavo comma 
della medesima tabella 4, tariffa IT, circa i rimborsi per i tempi di viaggio 
e per il trattamento completo di missione per ogni tecnico incaricato del 
sopralluogo. 


Per ogni sopralluogo effettuato per il controllo della situazione 
apparecchi presso i rivenditori, depositari, rappresentanti o comunque 
detentori di apparecchi per la vendita, è dovuto il contributo orario di 
L. 75.000, 


TABELLA C 
IMPIANTI KUCLEARI 


Tariffa unica 
Apparecchi facenti parte di impianmii nucleari 


Per l'esame di progetti e relativi documenti e specifiche, riguardanti 
apparecchi o membrature a pressione destinati a fa parte di circuiti attivi 


o suscettibili di attivazione di impianti nucleari è dovuto un contributo 


orario di L. 200.000; detto contributo è maggiorato del 50% in caso di 
utilizzazione di elaboratori elettronici o di sistemi equivalenti. 


Il tempo da considerare è dato da quello effettivamente impiegato 
dal tecnico 0 dai tecnici dell'Istituto per l'esame delle documentazioni, di 
cui sì comma precedente, arrotondato per eccesso all'ora. 


Per agni altra verifica od operazione eficituata, per uno dei titoli 
contemplati nelle tabelle 4 e 2 delle presenti tariffe. presso un impianto 
nucleare é dovuto un contributo orario di L. 200,000. 


H tempo da considerare è dato da quello effettivamente trascorso 
dual tecnico dell'Istituto presso l'impianto, compreso anche quello, 
eventuale, occorrente al montaggio di strumenti ed apparecchiature 
fornite dall'Istituto, nonché da quello impiegato in ufficio per l'esame 
della documentazione e per ta stesura della relazione. Il relativo totale 
giornaliero di ore è arrotondato. per eccesso, all'ora. 


Nel caso che più tecnici dell'Istituto operino contemporaneamente, 
Yarrotondamento di cui al comma precedente è operato sul totale 
giornaliero di ciascun tecnico. 


I contributo di cui al terzo capoverso é maggiorato del 25% per 
prestazioni fornite in ore notturne {dalle ore 22 alle ore 6). 


TABELLA 2 


ASCENSORI E MONTACARICHI 


Esanie progetto (1)... LL. i mae L. 100.000 
Collaudo (2): 
Ascensori: 

quota fino a 5 fermate. (......... » 300.000 

per ogni fermata in più . ......... » 30.000 


(1) La tariffa si applica per il primo esime c per l'esame progetto di modifica: per eventuale 
taanio suvvessivo di appilici la riduzione del S0Te. 


.__{D Per agni intervento che nonsi è poluto eseguire. a cuma dell'utente. da addebitare solo 
in caso di prossiizo di intervento con lettera raccomandata. si applica la tariffazione n lempo. in 
fagione di L. 75.000 ora, con un mussima nén superiore alla quota previsia per l'intervento. 


Le utrifle di cui sopra sono vomprensive delle spese per targa evenitialmente fornita € 
fibretto di omologazione nonche ii rimborso delle spese di viaggio e di missione. 
Riluscia fiplicato certifizzia di omologazione fesciuso duplicato di licenza): L. 100.000. 
Riliscio duplivito targa di imazizicolazione: L, 50.000. 
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Montacarichi; 


quota fino a 3 fermate. .......... L. 200.000 
per ogni fermata in più. .......,. » 20,000 
Verifiche periodiche e straordinarie (A): 
Ascensori: 
quota fino a 5 fermate... ...... Dà » 100.000 
per ogni fermata in più |. ......,. » 10.000 
Montacarichi: 
quota fino a 5 fermate. ........ ... » 80.000 
per ogni fermata in più ........... » 8.000 


TABELLA £ 


APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. SCALE AEREE, 
PONTI SVILUPPABILI. PONTI SOSPESI. IDROESTRATTORI 


Esante di documentazioni tecniche relative ad apparecchi di sollevamento 


singoli: 
Argani e paranchi , ............... L. 45.000 
Gru a struttura limitata... 4.» 70.000 
{fino a 10 tonn.). .............. » 135.000 
Gru a ponte (oltre 10 tonn.). ......... » 190.000 
Gru a cavalletto (fino a 10 tonn.). . . .... _» 190.000 
(oltre 10 tonn.) ............... . » 270.000 
Autogru (fino a 8 tonn.)............ » 615.000 
(da 8 a 50 tonn.)........ (ori . » 770.000 
folire 50 tonn.) ....... la sa » 915.000 
Attrezzature accessorie di autogru: 
prolunghe meccaniche... ......... » 155.000 
prolunghe mnticolate o telescopiche . .... » 310.000 
Gru su autocarto . ....... REAL . >» 615.000 
Attrezzature accessorie di gru su autocarro: 
prolunghe meccaniche. . . . . FEET PAPERE 155.000 
prolunghe articolate. ............. » 340.000 
Gru a torre (fino a 3 tonn.). ....,.....  » 540.000 
(oltre 3 t0nn.) LL... È » 635,000 
Gru a portale e girevoli (fino a I0 tonn.).. » 175.000 
(oltre 10 Ionn.) |... » 270.000 
Idroestrattori:. LL 175.000 
Apparecchi costruiti in base a norme diverse da 
quelle previste nella circolare ministeriale: tariffe a 
tempo sulla base della quota-oraria per iecnico (con 
un minimo non inferiore a quello della tariffa 
relativa); sons volant » 75.000 
Eventuale esame di documentazioni di comple- {S0%h 


tamento a seguito di esito negativo 0 di modifica di della tariffa 


relativa) 


.__1M Peragni intervento che ron si è potuto eseguire. a causa dell'atonte. da addebitare solo 
in caso di presveiso di intervento con lenera raccomandara. si applica la tariffazione a tempo. in 
ragione di L., 75.000 ora, con un misumo non superiore allu“4quotg prevista per l'intervento, 


Le tiriffe di cui sopra sono comprensive delle spese per targa cvemualmente fornita e 
libretto di omologazione nonché il rimborso delle spere di viuggio c di missione, - 


Rikucio duplicazo corntificato di omologazione fesclusò duplicato di licenzia): L. 100,000), 
Riluncio duplicato turga di immutricolazione: L, 50.000, 
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Esami di documentazioni tecniche di apparecchi di serie (con approvazione 
di comperidia sonunario e rehtiiva registrazione presso la sede 


centrale): 
Gru a forre automontanti, . .......... L. 4.615.000 
Derivati (Di... ... »  #.540,000 
Gru a montaggio graduale... ........ » 4.615.000 
Derivati (1)... » 1.925.000 
Auiogru . LL... LL... sii» 5.770.000 
Derivati (I). .......... RARA » 1.925.000 
Atirezzalure accessorie: 
prolunghe meccaniche ...........  » 1.155.000 
prolunghe articolate o ielescopiche. ... » 1.725.000 
Gru da ponte... .... 00 2.000.000 
derivati (1), ul oi ee » 600.000 
telaio carro (travi principali e travi di testa) =» 600.000 
carrello LL... » 600.000 
carrello argano. . ......... 0. 600.000 
AMANO: ai lena su 600.000 
Gru su autocarro: 
con poriuta fino a 15 tonn.......... » 2.115.000 
con portata oltre 15 tonn.. ......,., » 2.770.000 
derivati (ML » 345.000 
attrezzature accessorie: 
prolunghe meccaniche ........... » 460.000 
prolunghe articolate: primi della serie . . » 925.000 
successive (cadauna) . ........... » 460.000 
verricello con accessori... ........ » 925.000 
verricello senza accessori. |. ....... » 460.000 
Argani - paranchi ................ 575.000 
derivati (I)... » 145.000 
Strutture limitate: 
senza catrello, |... 575.000 
derivati (DD... » 115.000 
con carrello... ............. » 1.155.600 
derivati (DD... » 230.000 
Carrelli per mototrave. ........0 » 290.000 
derivati (E): ola ie eu. 58.000 
Aggiornamenti su apparecchi di lipo approvato 
e ripetizioni di esami a seguito di esiti negativi. . » 100.000 
Apparecchi costruiti in base a norme tecniche 
diverse da quelle previste e riconosciute nello vigenli 
disposizioni per or © frazione di ora (con minimo 
non inferiore a quello della tariffa relativa). ... » 75.000 
Copii di compendio sommario delle caratteristi 
che tecniche di apparecchio di serie autenticata (per 
ciascuna pagina). LL » 1.000 


'——_— —-, 


(1) Appareuchio derivaio dal modello di serie con variazione di elementi sirutturali 
Catpar) È configurazioni per cui È richiesto un esame aggiuntivo (ancia parziale) oÎtre quello 
«tel, na uso. 
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Collaudi presso il Sabbricanmie (*) 
Nel settore aziende industriali: 

Scale aeree ad inclinazione variabile sviluppo 


massimo fino a m 8... L 160.000 
. Scale aerce ad inclinazione variabile e girevole 
sviluppo massimo fino a Mm 8............ » 205.000 
Scale aerec ad inclinazione variabile sviluppo 
massimo oltre i m 8 ,...,..L60 4 185.000 
Scale aerce ad inclinazione variabile e girevole 
sviluppo massimo oltre î m$&............ » 240,000 
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento 
manuale. LL... e» 175.000 
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento 
oleodinamico e ad azionamento motorizzato .., >» 265.000 
Ponti sospesi tipo feggero (2 argani 1 per lato)  » 105.000. 
Ponti sospesi ipo pesante (4 argani 2 per lato) - » 140.000 
Asgani per ponti sospesi a manovra manuale 
fino a 300 kg... ........-0 0 » 85.000 
Argani per ponti sospesi a manovra manuale 
Oltre i 300 kg..........0 ceri 115.000 
Nei settore artigianato e piccola industria: 
Scale aeree ad inclinazione variabile ad aziona- 
mento manuale - sviluppo massimo fino a &m. » 60.000 
Scale aeree ad inclinazione variabile e girevole 
ad azionamento manual: - sviluppo massimo fi- 
no a 8m...... LESTER de ala ernia ate pian 70.000 
Ponti sospesi tipo leggero (2 argani 1 per lato)  » 45.000 
Argani per ponti sospesi a manovra manuale 
portata fino a 3009 kg... » 45.000 
Prime verifiche (*) 
Nel settore aziende industriali 
Idroestrattori . LL... L. 285.000 
Idroestrattori per ogni paitiere di riserva... >» 115.000 
Gru a struttura limitata fino a 300 kg.... » 160.000 
Gru a struttura limitata oltre 300 kg..... >» 185.000 
Gru a ponte fino a 10 lonn.. ...... Cas. 285.000 
Gru a ponte oltre 10 tonn.. . ......... » 355.000 
Gru a portale braccio fisso 0 girevole: 
fino a 10 tonn. L00000 » 310.000 
oltre 10 tonn. LL 355.000 
Gru a cavalletto fino a 10 tonn. ....... » 310.000 
« cavulletto oltre 50 tonn. . .... pemirge si AM 400.000 
Gru a mensola... 265.000 
Gru a torre... .. Leida aa aa. 310.000 
Gru Derrik fino a 50 tono. ........ +. 310.000 
Gru Dersik oltre 50 tonn. .........., » 355.000 
Gru a braccio fisso o girevole montata su 
BUIOCANTO . LL 265,000 


(*) Per verifiche straordinarie. a seguito di prima verifica negativa, applicare fa tariffazione 
i tempo în ragione di L. 100.000 ora con un massimo non superiore alla quoto prevista per la 
relativa prima verifica. 


Rilascio duplicato certificato di omologazione. ......... L 100.000 
Rilascio duplicato targa di immauricotazione. .......... » 50.000 
Per ogni intervenio che non si è potuto rire a causa 

dell'utente, da addebitare soto in caso di preavviso di intervento con 

lettera raccomandata. si applica la tariffazione a tempo, in ragione di 

ori, con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento » 75.000 


Per i collaudì e e verifiche cseguili a richiesta all'estero è dovato ii contributo orario di 
L. 75.000 per le ore effettivamente irastorse dal tecnico dell'Istituto presso l'utente e per il lempo 
occorrente per i viaggi. nonché il rimborso det iratamento completo di missione per ogni tecnico 
incaricato del sopralluogo, secondo le modatità fissate nella tabella A, tariffa 1ì. 
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Autogru e simili fino a 50 tonn. . ...... L. 355.000 
Autogru c simili oltre 50 ionn. . ....... » 440.000 
Gru categorie non comprese nelle precedenti 

fino a 10 tonni LL... » 355.000 
Gru categorie non comprese nelle precedenti 

oltre 0 t0nM. LL. » 485.000 
Argani e paranchi fino a 300 Mg. ...... » 105.000 
Argani e paranchi oltre 300 Mg. ....... » 135.008) 
Controlli strumentali speciali su idrovstrattori 

(ultrasuoni. campi magnetici, accertamenti radiogra- 

fici. liquidi penetranti. ecc.) Ora di prestazione di un 

ÎECRICON 1 i a ae i i » 75.000 

Prime verifiche (*) 

Nel settore artigianato e piccola industria: 
Gru a struttura limitata-gruetta a palo per 

edilizia, argano a bandiera. argano a cavalletto. 

Portata fino a 300 kg... L. 55.000 
Argani e paranchi - Portata fino a 300 kg .  » 50.000 
Argani e paranchi - Portata oltre 300 kg .. » 70.000 


Per «Artigiana» s'intende l'aziendà iscritta all'albo provinciale, ai 
sensi della legge n.443 dell'8 agosto 1985. 
Per «piccola industria» s'intende l'azienda che ha instaflato non più 


di tre apparecchiature di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959. 


tutte comprese tra quelle clencate nella presente tabella. ovvero 
occupino non più di cinquanta operai. 


L'erifiche successive 
Nel scitore aziende industriali: 

Scule aeree ad inclinazione variabile - sviluppo 
massimo fino a MS... L. 
Scale aecce ad inclinazione variabile e girevole 
sviluppo massimo fino a ms... » 
Scale aeree ad inclinazione variabile - sviluppo 


140.000 
175.000 


massimo oltre i m8. LL » “170.000 
Scale serve ad inclinazione cariatilo e girevole | 
sviluppo massimo oltre i m 8............ 0» 215.000 
Ponti mobili  svileppabili ad azionamento 

manuwale ...... Aaa ua att dato al ela » 130.000 
Ponti sviluppabili ad azionamento oleodinamico 

cad azionamento motorizzzio. LL... » 195.000 
Ponti sospesi tipo leggero (2 argani 1 per lato) » 90.000 
Ponti sospesi tipo peste (4 argani 2 per lato) | » 125.000 
Argani per ponti sospesi ii manovra manuale 

linda VUE iL e a » 70.000 
Argani per ponti sospesi a manovra manuale 

oltre i 300k8 LL » 90.000 
Idroestrattori VAPIDARTRIINRE 195.000 
idroestratiori per ogni punicre di riserva...» 115.000 
Gru a struttura jimitata fino a 300kg .... >» 125.000 
Gru a strultura limitata oltre 300 kg... .. » 150,000 
Gru a ponte fino a 10 tonn. ......... » 195.000 
Gru a ponte olire 10 tonn. -. .... in, SA 265.000 
Gru a portale braccio fisso 0 girevole A fino a lo 

ioni sella arie » 220.000 
Gru a portale braccio fis isso 0 girevole oltre 10 

CONDI LIT ESRI VT ala e n » 265.000 
Gru a cavalletto fino a 10 tonn. ....... » 220.000 
Gru a cavalletto oltre 10 tonn. .....,.,, » 310.000) 
Gru a mensola... » 175.000 
Gru a dorre. .. 000 » 220.000 


(*) Per verifiche straordinarie. a seguito di prima verifica negativa. applicare fa turiffazione 
2 tempo in ragione di È, 100.000 ora con un massimo non superiore alli quota previma per la 
relativa prima verifica. 
Rilascio duplicato certificato di omologazione. . ........ E. 
Rilascio duplicato targa di immatricolazioni. . ......... » 
Per ogni intervento che non si È potuio eseguire 1 causa 
dell'utente, da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con 
lettera raccomandata. si applico la Lariflzzione a tempo, in ragione di 
ora, con un massimo non superiore alia quota prevista per l'intervento FARILI) 
Per i collaudi c de verifiche eseguiti a richiesta all'estero è dovuto il cis orario di 
L. 75.000 per le ore effettivamente trascorse dal iecnivo dell'Issituto presso Futente è per il empo 
occorrente per i viaggi. nenché il rimborso del trattamento completo di misstone per ogm venivo 
incaricato del sopralluogo. secondo le niodalità fissate nella gabella ci. tariffa H. 


100.000 
ALU 
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Verifiche successive 


Nel settore aziende industriati: 


Gru Derrik fino a 50 ton. .......... L. 220.000 
Gru Derrik oltre 50 tonn. ........... » 265.000 
Gru braccio fisso 0 girevole montati su 

BWMOMATTO: i ee ee na » 175.000 
Aulogru e simili fino a S0 tonno ....... » 205.000 
Autogra e simili oltre 50 tonn. ........ » 355.000 
Gru categorie non comprese nelle precedenti 

fino a 10 tonn. ........,., ia Ra Su » 265.000 
Gru categorie non comprese nelle precedenti 

oltre 10 t0ND LL. » 395.000 
Argani e paranchi fino a 300 ke ..,....  » 80.000 
Argani e paranchi oltre 300 kg ........ » 105.000 
Conirelli strumentali speciali su idroestrattori 

{ulirasuoni, campi magneti, accertamenti radiogra- 

fici, liquidi penetraati, ecc) ora di prestazione di un 

TCURICO Li. aa dana » 75.000 

Verifiche successive 

Nel settore artigianaio e piccola industria: 
Scale aerce ad inclinazione variabile ad aziona- 

mento manuale - sviluppo massimo fino a 8m..  L. 60.000 
Scale aeree ud inciinazione variabile e girevole 

ad azionattento manuale - sviluppo massinio fino a 

BIO E i » 70.000 
Ponti sospesi tipo leggero {2 argani. 1 per faro) » 45.000 
Argani per ponti sospesi a manovra manuale - 

portata lino a 300 kg... ............ » 45.000 
Gru a sirttura limitata-gruetta a palo per 

edilizia, argano a bandiera, argano a cuvaltetto: 

portata fino a 300kg.... LL. 35.000 
Argani e paranchi portata fino a 300 kg...» 50.000 
Argani e paranchi portata oltre 300 kg...» 70.000 


Per «Artigiana» s'intende l'azienda iscritta all'albo provinciale, ai 
sensi della. legge n.443 dell'8 agosto 1985. 

Per «Piccola industria» s'intende l'azienda che ha installato non più 
di tre apparecchiuture di cui «| decreto ministeriale 12 settembre 1959, 
futte comprese int quelle efencate nella presente tabella. ovvero 
occupino non più di cinquanta operai. 


TABELLA F 


VERIFICHE DELLE INSTALLAZIONI È DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
CONFRO LE SUARICHE AFMOSFERICHE {**) 


1) Parafulmini ad asta o radioattivi. (....0 L. 90.000 
per ogni asta in più dello stesso complesso 
paraflminti » 35.000) 
3) Parafulmini a gabbia: 
per superfici protette fino a SOmy..... >» 90.000) 
per superfici proteite fino a 150 mq ....  » 130.000 
per superfici protette olire a 150mqg....° » 175.000 
3) Strutture metalliche fuori terra collegate ad 
apposito impianto di terra. oppure di per se stesse a 
ferra: 
stsutiure isolate 6. 20, » 90.000) 
più strutture raggruppate nello stesso stabifi- 
mento ollre la primi . .... 0... . » 35.000 


(**) Per verifiche rtoedinarie a copuito di prima verifica negativa, applicare ta tariffazione > 
a tempo fn ragione di L. 75000 or cor ue maxamo non superiore alli queta prevista per la 
relativa verifica. 


Per ogni intervento che non si è potuto eseguire, a cansu dell'atenie, di addebitare soto fn 
caso di preavriso di intervento con lettera riccomendaa. si applica la tanflazione 4 tempo. in 
rigionte di L. 73.500 ord. con un passino unn seperore silla queta prevista per Finterventa, 


i Rilascio duplisato di cvrtificazione: relativa ad esime di documentazioni tecniche 
» H.OUO. 
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4) Recipienti ed apparecchi metallici fuori terra 
collegati ad apposito impiaoto di terra. oppure di per 
sc stessi a terra; 


unità isolate (Le L. 90.000 
più unità raggruppate nello stesso stabilimen- 
to oltre la prima LL » 35.000 


5) Strutture metalliche tipo capannoni, oppure 
complesso di torri, recipienti e simili, collegati fra 
loro da strutture metalliche {escluse le tubazioni non 
saldate), costiluenti unica struttura, collegate ad 


appositi impiinti di ierra o di per se stesse a terra >» 175.000 
6) Serbatoi metallici interrati senza elementi 
disperdenti aggiuntivi. .......... n.000 90.008 
per ogni eventuale elemento  disperdente 
RAPÎUAO Lie » 35.000 
7) Strutture di qualsiasi tipo dei cantieri edili, 
verificate congiuntamente agli impianti di terra. . » 55.000 
Se la verifica non è abbinata a verifiche di impianti 
di terra, aggiungere alle tariffe indicate, per accesso e 
SPostamenti. LL... » 55.000 


Si pralicherà la suriffazione @ tempo quando le verifiche delle 
installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche vengono efleituale congiuntamente alle verifiche degli 
impianti di messa a terra delle cabine A.T., nelle aziende non oltre 
1000 kW di potenza installata e senza soluzione di continuità nel tempo 
di ‘esecuzione. 


TABELLA G 


VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA 


Classi di potenza installata (KW): 


mos: Skill en aa L. 55.000 
fino a GKW... LL LL » 60.000 
fino a 7kW...... Lee cre ia » 70.000 
fino a 8KW.........-...0.. » 75.000 
fino a IKW...... EEE ETCE » 85.000 
fino a IO KW... » 90.000 
fino a IHKW ........ stata alati » 100.000 
fino a I2KW 0-06. » 110.000 
fino 13: KW rire e » 115.000 
fino a 14 KW... pulente » 125.000 
fino a I5 KW... 130.000 
fino a 16 kW ........ imagna 140.000 
fino a 17 KW... » 150.000 
fino a 18 KW... PESCE, 155.000 
fino a 19 KW... sel FD 165.000 
fino a 20 kKW.......... Roe » 175.000 
fino ta 21 KW... » 180.000 
fino a 22 kW... 000 » 190.000 
fino a 23 KW... ie » 195.000 
fito a 24 KW... 00 » 205.000 
fino a 25 KW iso die » 215.000 
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da 26 a S0 kW + dispersori...... L 265.000 
da Sia 100kW + dispersori. ...,. » 440,000 
da i0l a 50 kW + dispersori...... » 620.000 
da ISI a 200 kW + dispersori...... » 70,000 
du 201 a 250 KW + dispersori. . .... » 795.000 
da 251 a 300 KW + dispersori...... » 885.000 
da 301 a 415 kW + dispersori. ..... » 1.195.000 
da 416 a 630 KW + dispersori. ..... » 1.415.000 
da 635 a 800 kW + dispersori...... » 1.680.000 
da 801 a 1.000 kW + dispersori. . .... » 2.210.000 
oltre 1.000, tariffazione a tempo con un 

minimo di LL... » 2.500.000 


N.B. — Oltre i 25 KW l'importo. determinato di ima quota base tindicati nella tabella). 
comprensiva degli oneri per accessi, muggiorata di L. 35.000 per ogni disporsore efferitamente 
rerificato, inteso come corpo meinllico posto in intimo contatto col ierreno, destinato a 
disperdervi correnti elettriche cd clettricamenie indipendente da aliro dispersore favente parte 
dello stesso impiamio di terra; 


La tariffazione n tempo Viene calcolata in L. 600.000 per giernita lavorativo di 8 ore: è 
fruzionabile in ore (ì. 25.000 l'ora), comprensiva dei tempi di accesso è si esplica anche: 
a) perle verifiche alfe idrovore. ai forni fusori e macchitte simitari, che impegnano circa 

180% della porenza installara: 
B) per k verifiche ai ripetitori TY. antenne ed apparecchiature similari, computando 
anche il atempo di accesso», quando questo supera le 6 ore giornaliere per singolo servizio. 


Per le verifiche degli impianti di terra dello cabine A.T. L. 175.000 per cabina. 


Per le misure di tensione di passe c contatto si applica la tariffa oraria comprensiva del 
tempo di uccesso in ragione di L, 75.000 per ogni tecnico incaricato del sopraliuogo. 


Per ogni intervento che non sì è poluto eseguire, a cansa dell'utente. da addebitare soto in 
caso di preaveiso di intervento con lcuera raccomandata. si applica lu tariffazione a tempo, in 


i ragione di L. 75.000 ori. con un massimo non superiore alla quora prevista per l'intervento. 


À pei duplicato di certificazione relative nd esime di docutitentazioni tecniche 
+ 100.000. 


TABELLA # 
TARIFFE PER PRESTAZIONI DEI LABORATORI 


A) PRESTAZIONI DI LABORATORIO RELATIVE A PRODOTTI ED IMPIANTI 
SOGGETTI A OMOLOGAZIONE 


Prove sui materiali, 
Prove meccaniche: 


preparazione provetta per prova di trazione, 
scorrimento durezza su saggi cementati . .....  L. 


preparazione provetta per prova di piegamen- 
to, schiacciamento, allargamento, bordatura, resi- 
lienza, Messione e durezza .............- » 


preparazione provini (in numero di 7) per 
prove «drop-weight» rina: 


ren 004 


preparazione provino per prova di microdu- 
Re it aa an RL) dt » 


esecuzione dell'intaglio su provetta di resilien- 
za già confezionata |. ..... La sega 


prove di trazione temperatura ambiente, con- 
determinazione di snervamento, rottura, allunga- 
mento c/o strizione |. ............... » 


prova di trazione a temperutura ambiente, 
con determinazione del'-limite di deformazione 
permanente a mezzo estensimetro elettronico, carico 


di rottura, allungamento e/o strizione . ...... » 50.000 


fornitera diagramma . ........... » 50,000 


prova di trazione a temperatura diversa da 
quella ambiente (fino a —190 °C e fino a 800 °C): 


con determinazione di snervamento, roltu- 


ra, allungamento e/o strizione. . .......... » 130.000 


— Ba 
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con determinazione limite deformazione 
permanente “1 mezzo  esienstomelro  clettronico, 
canco di rottura, allungamento c/o strizione . . . 
fornitura diagramma ....,..,..,... 


prova di scorrimento su placcatura compresa 
PICParazione LL 


prova di scorrimento si placcatura esclusa 
DICPATIZIONE | LL 


prova di piegamento è schiacciamento è 
allargamento 0 borduiura 


prova di resilenza a temperatura ambiente 


prova di resilenza a temperatura inferiore a 
quella ambicate | LL... 

prova di durezza Brineli o Vickers o 
Rockweil: 


perle prime tre impronte sullo stesso saggio 
per ogni mpronia in piu sullo siesso saggio 


prova di microdurezza: 
per ki prima impronta . .......... 
per ogni impronta oltre ka prima sullo stesso 
PIOVINO LL. Iaia 
per ogm micrografia . . , 
Per ogni copi in piu . .......... 


prova di Messione . 2... 


prova di resistenza all'urto per caduta di peso, 
per agni livello di caduta . ..... dle ars nta 


prova «drop-weight» {su sette provini)... 
Esumi metallografici e trattamenti termici: 


preparazione campione per esame mICcrasco- 


preparazione campione a Cstme-mMacrosco- 
pico c togralico (Baumann). 


preparazione campione per la determinazione 
della grossezza del grano ferritico ed austenitico degli 
acciai non legati @ debolmente legati (UNI 3245) 


Esame microscopico: 


senza esecuzione fotografia. . 
con esecuzione. fotografia (una copia). . . . 
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso 
campione . . ....... 
per ogm copia di micrografi a oltre la prima 


208040000 


#04 4 a + 00 . 


Esame macroscopico: 


senza fotografia ....-..........- 
per ogni lastra fotografica {una copia)... 
per ogni copia di fotografia în più... .. 


Determinazione della grossezza dei grano 
ferritico cd austenitico degli acciai non legati o 
debolmente legati (UNE 3245). ... 


Esame tiografico (Impronta Baumann) . ... 


è 001080 


Trattamenti termici: 
per ogni ora o frazione. |. .......,.. 


Formiura diagramma .............. 
Analisi chimica di leche ferrose e non ferrose: 


preparazione del campione. . .......- 
accin € ghisa - ciascun clemento . . .... 
leghe di Nickel - ciascun clemenio . . ... 
leghe di rime - ciascun elemento . . . ... 
leghe di alluminio - ciascun elemento . . . 
feghe di titanio - ciiscun clemento . .... 
feghe speciali - ciascun efemento ...... 


sl 


» 


» 


» 


vassoi 
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Prove di corrosione: 


su acciaio austenitico in soluzione di solfato di 
rame bollente LL... 
su accizio inossidabile in soluzione di avido 
nitrico ballente. LL... 
su lega di alluminio in soluzione sulina 
ossidante compresa la preparazione del provino e 
l'esame metallografico: 


senza esecuzione fotografica |... ..... 
con esèeuzione fotografica. ,....... 


sotto tensione meccanica su lega di altuminio 
in soluzione aggressiva, compresa preparazione del 
PPOVINO | LL Li 


sotto tensione meccanica per acciai e kghe 
ferrose in soluzione liquida o gassosa 


das 4 0 +4 


. Esami non distruttivi eseguiti presso il labora- 
torio: 
esame radiografico per ogni radiografia . . 
esame ulirasonoro |. .............. 
csame con liquidi penetranti... . 
ésume con polveri magnetiche . . .. 
Prove sugli elementi: 


finecorsa a frizione (decreto ministeriaie 3 
marzo 1979) ........., dota Sla a > 


vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi 
(decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 
1963) ...... 

rigidità angolare su giunti ortogonali per 
ponteggi (decreto ministeriale. 2 settembre 1908) . 


prova di portata su piastre di base per 
ponteggi (decreto ministeriale 2 settembre 1968) . 


prova di schiacciamento su tubi saldati per 
ponteggi (decreto ministeriale 2 settembre 196%) , 


prova di curvatura su tubi saldati per ponteggi 
(decreto ministeriale 2 settembre 1968)... ... : 


Prove non distruttive 


‘00 


Misure estensimetriche statiche 
Apparecchi a pressione: 


senza fornitura di materiale di consumo per i 
primi 10 punti, (con un massimo di 5 punti) per ogni 
punto di misura... ....... 


dai 10° al 20° punto, per ogni punto di misura 
per ogni punto di misura oltre il 20°... . 


con fornitura di matcriale di consumo per i 
primi [0 punti, (con un minimo di 5 nai per ogni 
punto di misura... ...... a Flor ante rata 


dal 10° al 20° punto per ogni punto di misura 
per ogni punto di misura oltre il 20°... . 


Le tariffe vengono maggiorate di L. 50.000 a 
punto di misura per posizionamento estensimetri 
all'interno delle membrature 


Apparecchiature varie: 
senza fornitura di materiale di consumo, per 


ogni punto di misura. ........... again 
. con fornitura di materiale di consumo per 
Ogni punto di misura... . ............ 


Misure estensimetriche dinamiche per apparec- 
chi di sollevamento senza fornitura di materiale di 
consumo: 


" % <* = 


» 


» 
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130.000 
255.000 
130.000 
130.000 


1.925.000 


320.000 


640,000 


320.000 


320.000 


320.000 


385.000 
320.000 
255.000 


450.000 
385.000 
320.000 


255.000 


320.000 
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con fornitura di materiale di consumo, per 


ogni punto di misura (con un minimo di 4 punti)  L. 705.000 
Attestazioni di conformità metodologica per 
misure ciîettuate da laboratori terzi alla presenza di 
operatore centrale per i primi 10 punti di misura» 895.000 
per ogni {0 punti successivi o frazione, . . » 515.000 
Accertamenti e controlli su macchine di prova: 
macchine di prova universale . ....... >» 5Î5.000 
pendoli per resilienze |. ........... » 385.000 
durometti LL... » 320.000 
Verifica rispondenza su prototipi di dispositivi 
di sicurezza, proiezione e controllo: 
interruttori termici automatici di regolazione 
0 blocco, pressosiati di blocco, termometri, indicatori 
di pressione (prove su 3 campioni): 
per ogni campione . ............ DI 255.000 
valvola di scarico termico . ......., . » 1.025,000 
valvola intercettazione combustibile. .... 770.000 
scarico termico di sicurezza . ........ 0» 770.000 
dispositivo irresio immissione aria combu- 
PERÙÈ. ai gt i era 770.000 
interruttore termico automatico per scambia- 
tori di calore. ....... eee eee 1.540.000 


Per le verifiche dei prototipi di cui sopra l'importo della tariffa va 
maggiorato del contributo fisso di L. 515.000 oltre il trattamento 
completo di missione. 


B) PRESTAZIONI DI LABORATORIO FORNITE A TERZI PER INTERVENTI 
RELATIVI AD ACCERTAMENTI RICHIESTI DA AMMINISTRAZIONI DELLO 
STATO IN CONFORMITÀ ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA PREVENZIO- 
NISTICA. 

Prove sui materiali, 


Si applicano le medesime tariffe per le «Prestazioni di laboratorio 
relative a prodotti e di impianti soggetti ad omologazione». 


Prove sugli elementi. 


Ponteggi a tubi c giunti 


Tubi: 
esame dimensionale su 3 saggi... ..... LL 95.000 
prove di trazione su 3 spezzoni di cm 80.» 385.000 
prove di flessione su 3 spezzoni di cm 200 » 190.000 
prove di compressione assiale su 4 snellezze: 
25 - 112 - 170 - 240 su 2 spezzoni 
rispettivamente di cm 40 - 200 - 300 - 400 per ogni 
snellezza” 2; dicci » 95.000 
Giunti ortogonali, girevoli e di tenuta: 
prove di scorrimento su giunti nuovi e 
artificialmente invecchiati su 48 spezzoni di cm 50 (24 
giunti). .....-- ica ia e a ML » 925.000 
prove di sirippo longitudinali su 3 saggi » 190.000 
prove di flessione su 6 spezzoni di em 100 {3 
SUM): Ly rr E a » 190.000 


prove di rigidezza angolare su 2 spezzoni di 


cm 150 (5 giunti ortogonali). . .......... L 385.000 
Basette: 
prove di portata su anello su n. 5 basette. » 190.000 
Bulloni doppi - Martelletti: 
prova di trazione (3 prove) . ........ » 190.000 
Spinotti: 
prova di trazione su n.-3 provette ..... 385,000 
Giumi assiali e perni: 
prova di trazione su n. 6 spezzoni di cm 50 con 
foro (3 giunti). .... DAI Rie Se anta » 190.000 
Ponteggi a telai prefabbricati 
Telai: 
prova di collasso (n. $ prove). . .... PESCARE) 385.000 
prova di rigidezza irasversale (n. 5 prove).  » 385.000 
Attacchi, assiali dei montanti: 
prova di trazione a rottura (n. $ prove). . » 190.000 
Controventature (in pianta e in facciata): 
prova di trazione (n. 5 prove)... ...., » 385.000 
prova di carico e collasso (n. $ prove)...» 385.000 
Correnti: 
prova di trazione {n. $ prove)... .,.... 0» 190.000 
prova di flessione (n. $ prove) ....... » 190.000 
Tubi saldati: 
esame dimerisionale (n. 3 prove) .,....  » 95.000 
prova di trazione (n. 3 prove). . ...... >» 385.000 
prova di schiacciamento (n. 5 prove). . .. » 190.000 
prova di curvatura (un. 5 prove). . ..... » 190.000 
Basette: 
prova di portanza su anelli (n. 5$ prove). . DI 190.000 
carico a collasso su basetti regolabili (n. 5 
Prove) de aa I 190.000 


C) PRESTAZIONI DI LABORATORIO RELATIVE ALLA SICUREZZA DEL 
LAVORO. 


Indumenti protettivi: 


cinture di sicurezza A-B-C (con esclusione 


accertamenti chimici sul cuoio) . .......... L. 1.925.000 
cinture di sicurezza DO. ........... » 3.205.000 
clmetto da lavoro normale... ....... » 1.155.000 
elmetto da lavoro dielettrico. ........ » 1.345.000 
elmetto da lavoro auto-estinguente ... .  » 1.345.000 
elmetto da lavoro dielettrico ruto-esiinguente -— »  1.$40.000 

Prove elettrotecniche: 
determinazione della resistenza di isolamento. 

della resistività di volume, della resistività superficia- 

le, della costante dieletirica relativa e fattore di 

dissipazione della rigidità diclettrica con preparazio- 

ne di provini. 

Per isolanit in lastra fino a 5 nim di spessore. 
a) rigidità dielettrico |. ........... » 130.000 
by altre prove singole. . ......-.... » 195.000 
ci cielo completo di prove... ....... » 1.340.000 
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Per isolanti di altra natura 


ai su materiale da provare tal quale RADI SS 
b} su materiale da preparare iu» 
c} su matertali spectali. ...... ... 


Determinazione della ngidità dielettrica di oh 
minerali isolanti per trasformatots e per apparecchia- 
ture elettriche 


poi ogni campione . ...7..e 


Rilievi analist. resistrazioni. esami oscillografici 
di granderze e fenomeni elettitei e grandezze fisiche 
nei campi clettiomagnetivi ATE, scossi 


Accertamento dei requisiti di sicurezza elettuca 
(non disgiunta dalle altre forme di energia agenti 
sulla apparecchiatura) influenti ar fini del funziona- 
mento di macchine ed attiezzatura, apparecchi c 
dispositivi di steutezza 


I 280.000 
385 000 
2.565 000 


{Le tariffe indicate per campionatuie si nferiscono all'esame dei 
protonpi di see 0 non di serie e comprendono le prove previste dalle 
disposizioni di legge e norme di buona tecnica cogenti al fine di definire 
l'affidabilità) 


Mezzi personali di protezione 


a) apparecchiature semplici » 
b} elementi singoli RESI de Hide 


€) apparecchiature complesse » 


a} materiali uns ina sea I 770,000 
b} manufatti o confezioni |. ......... » 1.925.000 
c) determinazione del tempo utile di impiego =» 2.565.000 


Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla 
costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, 
meo e paranchi (decreto Ministro del lavoro n. 347 del [0 maggio 
1988). 

esame della documentazione tecnica. . . . . L. 600.000 

2.500 000 


Prove di funzionamento dell'accoppiamento dci sistemi RC. 
all'apparecchio di sollevamento e trasporto: 


L. 500-000 + contmbuto orario di L, 75 000 e trattamento di 
missione 


prove sul sistema R.C............ . 


Vidimazione compendio del telegramma di 


accoppiamento a umia di connollo e ricevitori. .. L. 15.000 


D} PRESTAZIONI DI LABORATORIO RELATIVE AÎ CONTROLLI DI QUALITÀ. 
Materiali da costruzione, refrattari e incrostazioni. 


Prove chimico-fisiche: 


peso specifico relativo. . ........... L 25.000 
porosità apparente. . ............. 40.000 
porosità totale . ................ » 40.000 
assorbimento di acqua . ......... sa» 40.000 
finezza di macinazione . ...........  » 40.000 
determinazione della resistenza a compres- 

SION ,.,.., cdi » 50,000 
conduttività termica. .... soda 65.000 
prove di permeabilità. . ........... 50.000 
prove di gelività.............. °° » 75.000 


Analisi chimica: 


preparazione del campione... ... sa Ca 25 000 
Umidilài |. ...... 0.00 sea 25000 
perdita alla calcinazione . ...... ‘°° _®» 25 000 
MIC i urne tea . » 25.000 
Mosto. LU en . » 40 000 
AMUMInd. LL. ia . » 50 000 
CAlCio:.:. ue e a » 50 000 
MABUCDIO . Li i 65 000 
clorut. ..... RESERO LIRE IRE CRINO °°» 75 000 
solfati, fosfuti, carbonati: cadauno . ....  » 50,000 
Sai rana aio © A 50 000 
detcininazione di: ferro, calcio, alluminio, 

magnesio e cloruro con preparazione del campione —» 255 000 


Materiali ferrosi e non ferrosi. 


Si applicano le medesime tariffe per ie «prestazioni di laboratorio 
relative a prodotti; ed impianti soggetti ad omologazione». 


Acque indiestriali. 


Analisi chimica: 


SOSTANZE SOSPESO. LL. L 15.000 
soldi totali disciolti. |. .........,. 15.000 
residuo fisso a 150 e 180 °C ........ » 25.000 
Durezza: 
tOlalo iii » 15.000 
permanente. ....... Pea . 25.000 
temporanea. ......... CRI e 15.000 
da calcio ........... Cosi eo d 15.000 
GA MABQNESIO LL... » 15.000 
Alcualnità totale ..... di cale iaia 15.000 
Calcio, magnesio, silice, solfati, cloruri, fosfati, 
ferro, allumina, ossigeno cadauno. .........  » 25 000 
Anidnde carbomca: 
hbera vini orali . » 15.000 
semi combinata ........ SENESI A » 15.000 
Indice di permanganato. ........... è» 25 000 
Phisssgi lara een saro DB 20 000 
Conducrbilità VR re aiuole do 25.000 
Determinazioni qualitatve di nitrati, ferro, 
allumina e ammontaca . ...... PRA O 40 000 
Combusabili, 
Combustituli soluli. 
preparazione campione . ........... 15000 
umidità ........, cre dla A 40.000 
ceneri... PR ANAS » 40.000 
materne volatili... ..........0. 40.000 
zolfo totale. .... Si 40.009 
zolfo combustibile... ............ 40.000 
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carbonio LL... 
Idrogeno ......- "e 
azolo ..,...,. Sn nio nnt 
potere calorifico Mahler superiore. . .... 


potere calorifico Maliler inferiore con deter- 
minazione del superiore, del carbonio e dell'idrogeno 


granulometria, per ogni crivello o setaccio. 
indice di libero rigonfiamento ........ 


determinazione. con preparazione del cam- 
pione, di umidità. ceneri, materie volatili, zolfo totale 
e potere calorifico Mahler superiore. ....,.. 


determinazione, con preparazione del cam- 
pione di umidità, ceneri. materie volatili, zolfo totale, 
carbonio. idrogeno. Poteri calorifici Mahler superio- 
re ed inferiore... ...... FARA Sara 


Analisi combustibili liquidi c lubrificanti: 
peso specifico (con areometro). . . .. ua 
ACQUA. LL 
SOSTANZE estranee. LL. 


viscosità Engier ad una data temperatura . 


viscosilà cinematica ad una dala temperatura 


punto di infiammabilità. ....,....... 
acidità organica . ..... VERA EO 
acidità minerale LL... 
alealinità LL. RESA 
punto di scorrimento . ............ 
ceneri. ........... gare a 


zolfo dotitle. LL 
camonio’ ile aa alare re 
idrageno ............. ta 
residuo carbonioso Conradson. . ... a 


potere calorifico Mahler superiore. . . ... 


potere calorifico Mahler inferiore con deter- 
minazione del potere calorifico superiore, del 


carbonio e dell'idrogeno . ..... 
distiltazione. L...0..... REI 
asfallo duro ...........0 06 


prova di ulterabilità degli olii lubrificanti . 
punto di anilina . 0... 


mdice detiene e 


» 


» 


255.000 


15.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
25.000 
15.000 
15.000 
25.000 
15.000 
40.000 
40.000 
50.000 
50.000 
40.000 
40.000 


130.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40,000 
40.000 


determinazione di acqua, peso specifico, 
viscosità, zollo totale e potere calorifico Mahler 
SUPETLONO:. i na “e 


determinazione di acqua, peso specifico, 
viscosità, zolfo totale, potere calorifico Mahler 


superiore, carbonio, idrogeno e potere calorifico 
Mabler inferiore... 


Analisi combustibili gassosi. 
Determinazione gascromatografica di: 


metano ...,. 3... 


OSIÌMOMO i nie 
molo ironia i a da 
anidride carbonica. ............, 2 
ossido di carbonio. ........... dia s 


etnlenti ici ora n 
idrocarburi superiori come ciano . ..... 
analisi comprendente le determinazioni sopra 

elencate più peso specifico e posteri calorifici 

superiore ed inferiore. . .... sia SERI 


Materie plastiche. 

Prove chimico-fisiche: 
durezza Rockwell (su 5 prove) (...... 
resistenza e Messione all'urto. ........ 
resistenza e trazione (su 5 prore). . .... 


modulo ciastico o flessione, . 


dda 44041 


assorbimento d'acqua... 
permeabilivà all'ossigeno ........... 
pesmcabilità all'acqua... .. IAA 


coefficiente di espansione lineare . ..... 


conducibilità termica . ............ 


Manometri, 


per ogni punto di controllo taratura . .,. 


» 


» 


» 


» 


» 


105.000 


205.000 


15.000) 


Le tariffe si iniendono comprensive del rilascio della refativa 


certificazione in unico esemplare. 


Per ogni copia di certificazione autenticata diritto fisso L. 80,000, 


Ove non espressiniente indicato per tutte le operazioni effettuate 
presso le Ditte costruttrici alla presenza di un operatore centrale le 
singole tariffe sono maggiorate di L. $15.000 quate contributo fisso 


giornaliero. 


Esume certificazioni ai fini della valutazione di affidabilità 


L. 30.000. 


Nei casi di prestazioni non comemplate nelle presenti tariffe si 
applica la tariffa oraria in ragione di L. 130.000 per ora/tecnico: 
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ALLEGATO A 


Colonna 3 


Costruzione 


GENERATORI DI VAPORI 
(fissi. semifissi, locomobili e macchine da caffè (*) 


SCAGLIONI 
Quota annua 


Superficie riscaldata fino a 300 m?; 
fino a 1 m° e macchina du callè (....... vige ? 65.000 125.000 35.000 
oltre 1 fino a 14 mi... 0 145.000 255.000 75.000 
oftre 14 fino a SE... 0... 350.000 335.000 190.000 
oltre SI fino a 113 m?......., iaia cala 420.000 400.000 120.000 
oltre 113 fino a 197 mi}. ......... d RO N n RT 490.000 465.000 140.000 
oltre 197 fino a 200 in RE PACINO SEIN IPOE CI ROSETO 575,000 535.000 165,000 
Superficie riscaldata maggiore di 300 m?: 
find Ilie ni 575.000 535.000 165.000 
oltre 12 fino a 22 ih... i lora dia 675.000 630.000 195.000 
oltre 22 fino a 37 El... petea 810.000 745.000 240,000 
oltre 37 fino a 60 4h... .... COTRIRENA CCA 995.000 915.000 295.000 
oltre 60 fino a 90 1h. ..........., mata pa 1.230.000 1.420.000 370.000 
oltre 9% fino a 132 t/h...... af da PESIAGTIZARA 1.545.000 1.400.000 475.000 
oltre 132 fino a 186 th ........... dedite 1.945.000 1.755.009 605.000 
oltre 186 fino a 255 tfh ......,...... vale sla se 2.450.000) 2.200.000 765.000 
oltre 255 fino a 342 th. ......... la 3.075.000 2.760.000) 870.000 
oltre 342 fino a 448 th. ..... RESINE OR uaar 3.840.000 3.435.000 1.220.000 
oltre 448 fino a 579 th LL ........ dettata 4.775.000 4.270.000 1.520.000 
oltre 579 fino a 735 th LL, LL 5.890.000 5.235.000) 1.880.4K}) 
oltre 735 fino a Ni dh Lilli. 7.220.000 6.430.000 2.340.000 
oltre 92 fino a DIAL tih. ....,,.. RIE sal 8.770.000 7.815.000 2.820.000 
oltre LIA fino a 1.397 tb LL 10.600.000 9.425.000 3.410.000 
oltre 1.397... Ve da IT LR Rea 12.710.000 11.300.000 4.095.000 


(%) Per saperficio rivcaldita «i fatende quella definita dall'art. 15 do regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927. n. SJ, 


Nel competo della superticie riscaldata non sî tene conto detti superficie dell'ereniuate surriscafdatore. nè di quella dell'eventuale oconomizzatore facente parte integrante delia vafdiini va inveve 
considerna, aggiungendola a quella del generatore, lu superficie dell'eventuale cconomizzaiorevaporizzante. 


Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibitità th di vapore) per quatullima — agli effetti della cariffia + si assume qpeella dichiarata dal emitruttore è riportata sul Sibretto 
matncolite del generatore (carico massinto continuo), 


Peri generatori a riscuidamento elettrico La superficie riscaldata fin m2) è considerata equivalente ad un senterimo della potenza massima assorbita Gipressa în KW (art. 15 del regolamento 
Approvato con regio deercio 12 muggio 1927. n. 824). 


Per i generatori di liquidi surriscnidati (cupo |, titolo E. del decreto minizieriate 1° dicombre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 30 m3, distinti in base alla potenzialità espressa in 
Keali 600,000 Keui'h sono considerati vquivalenti ad 1 4h di vapore. 


Per i forni Cacomi parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (apo FL titolo 1, del decreto ministeriale 1° divembre 1975), distinti in base alla potenzialità espressa in Keal h, è lutto 
riferimento: 


ad una cquivulenza di 600,000 Kesd-h per ogni THdi vapore: 


x AUa Fascia tariffaria per generatori di vapore von superficie riscaldata oftre 300 mP. restando invtasi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 7.200.000 
cal H. 


Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento (capo È, titolo 11, del decreto mininteriate 1° dicembre 1975), distinti în base atta potcazialità espressa in Keal'h d Fatto riferimento: 
alla porenziatità globale dei focolai dei generatori facenti parie dell'impianto; 
ad una cquivafenza di 10,000 Keal/h per ogni m? di superficie riscaldata: 


fore tariffaria per gencratori di vapore von superficie riscaldata fino a 300 m?, restando inclusi nell'altimo scaglione della predetta fascia anche gli impianti di potenziatità superiore a 
2.000, cal,h. 
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Colonna 3 


1* è nuovo impianto 
c straordinarie 


SCAGLIONI 
Cin litrisbar) 


Costruzione Quota anni 


RECIPIENTI A_PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS 
(esclusi guelli adibili al trasporto di gas compressi, liquefatti 0 disciolti) (**) 


fino: 1000... ce ira 35,000 105.000 20.000 
oltre 5.000 fino a 8.000... 45.000 135.000 25.000 
oltre £.000 fino a 27.000... 105.000 170.000 30.000 
oltre 27.000 fino a 64.000... 145.000 205.000 35.000 
olire 64.000 lino a 125.000... 170.000 255.000 40.000 
oltre 125.000 fino a 216.000... 220.000 325.000 50.000 
olire 216.000 fino a 343.000... 290.000 420.000 60.000 
oltre 343.000 fino a 512.000... 380.000 540.000 75.000 
oltre 512.000 fino a 729.000... PEER 495.000 700.000 90.000 
olire 729.000 fino a 1.000.000... 640.000 890.000 115.000 
oltre 1.000.000 fino a 1.331.000... 815.000 1.110.000 140.000 
oltre 1.331.000 fino a 1.728.000... 1.020.000 1.405.000 175.000 
oltre 1.728.000 lino a 2.197.000... CALA 1.260.000 1.730.000 215.000 
oltre 2.197.000 fino a 2.744.000. ........... ida 1.545.000 2.815.000 250.000 
olire 2.744.000 fino a 3.375.000... 0... 1.875.000 2.550.000 310.000 
oltre 3.375.000 fino 2 4.096.000 ................. 2.250.000 3.060.000 370.000 
olire 4.096.000 fino a 4.913.000... 2.670.000 3.630.000 435.000 
oltre 4.913.000 fino a 5.832.000... 3.145.000 4.270.000 510.000 
OMre:S832.000.. iaia rea 3.680.000 4.985.000 595.000 


(8*) Agli effetti della tariffa. i recipienti vengono distinti unicamente secordo Uenergia immagazzinata (espressa in titri per atmosfere — ubbreviazioni: £, at° ottenuta moltiplicando ta capacità 
Aospreiso in bri) per ki pressione di boîlo (pressa in BAR). 


Per capacità di un rovipiente si intende quellu totale riportata sul libretto mutricolane. 


Per recipienti 1 più camere e diverse progiioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di botto massima e fa copacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al 
comma precedente. 


4 revipienti di liquidi surriicaldati (capo LL titolo I del decreto minisierisie 1° dicembre 1975) sono assimilati ii recipienti a pressione di vapore è di gas. 


9IA 1136 


Francesco NOcIta, redatiore 
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ABRUZZO 


CHIETI 
Libreria PIROLA MAGGIOLI 
di De Luca 
Via A. Herio, 21 
L'AQUILA 
Libreria UNIVERSITARIA 
Piazza V. Rivera, 8 
PESCARA 
Libreria COSTANTINI 
Corso V. Emanuele, 146 
Libreria dell'UNIVERSITÀ 
di Lidia Cornacchia 
Via Galilei. angolo via Gramsci 
TERAMO 
Libreria IPOTESI 

Via Oberdan. 9 
BASILICATA 


cera 

ta MORTA PIRO NICOLA 
tegole Beccherie, 60 

POTENZA 

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA 

Via Pretoria 


CALABRIA 
CAT 


ANZARO 

Libreria G. MAURO 

Corso Mazzini, 69 

COSENZA 

teresa DOMUS. DOMUS 

PALMI tnggio Ce MasclaLe 

Via Roma, 931 

REGGIO CALABRIA 

Libreria RA pene MAGGIOLI 

SOVERATO (cenni 
olio 

LEOPOLDÒ MICO 

Corso Umberto, 144 

CAMPANIA 


ANGRI eno) 
terror ANTONIO 
Via dei Goti, 4 


AVELLINO 
: le CESA 


a G. Nappi, 47 


BENEVENTO 
Libreria MASONE NICOLA 
Viale dei Fettori, 71 


CASERTA 
Libreria SROCE 
CAVA, Pea TIRRENI (Salerno) 
VA DI 
Libreria RONDINELLA 
Corso Umberto |, 253 
FORIO D'ISCHIA 
LOCERA BPERIONE {Salerno) 
Libreria CRISCUOLO 
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51 


SALERNO 
Libreria ATHENA S.a.s. 
Piazza S. Francesco, 66 


EMILIA-ROMAGNA 


ARGENTA (Ferrara) 
C.S.P. - Centra Servizi Polivalente S.r.i. 
Via Matteotti, 36/8 


FERRARA 
Libreria TADDEI 
Corso Giovecca, 1 


MODENA 
parere LA GOLIAADICA 
Via Emitia Centro, 210 


PARMA 
Libreria FIACCADORI 
Mr ai Duomo 


IACENZA 
Lig DEL MAINO 
Via IV Novembre, 160 


RAVENNA 
Librerta TARANTOLA 
Via Matteotti, 37 
REGGIO EMILIA 
Libreria MODEANA 
Via n° da Castello, 1H& 


RIMINI (Fori 
Librerie. DEL. PROFESSIONISTA 
di Gior: dio 
Via XXÎl Giugno, 3 


FRIULI-VENEZIA GIULIA 
GORIZIA 

Libreria ANTONINI 

Via Mazzi 6 


Loi 


Vai 


(i 


al 


o 


4 


PORDENONE 
Libraria MINERVA 
Piazza XX Settembre 


TRIESTE 

Libreria ITALO SVEVO 
Corsa Italia, 9/F 

tbreria TERGESTE $ 2.8. 
Piazza, della Borsa, 15 


UDINE 

Cariolibreria UNIVERSITAS 

Via Pracchiuso. 18 

Libreria BENEDETTI 
Mercatovecchio, 13 

Librena TARANTOLA 

Via V. Veneto. 20 


LAZIO 


APRILIA (Latina) 

€d. BATTAGLIA GIORGIA 
Via Mascagni 
FROSINONE 
Cartolibreria LE MUSE 
Via Marittima, 15 


LATINA 

Libreria LA FORENSE 

Vie dello Statuto, 28/30 

LAVINIO (Roma) 

Edicola di CIANFANELLI A. & ©. 
Piazza det Consorzio. 7 

RIETI 

Libreria CENTRALE 

Piazza V. Emanuele, 8 

ROMA 

AGENZIA 3A 

Via Aureliana, S0 

Libreria DEI CONGRESSI 

Viale Civiltà del Lavoro, 124 
Ditia BRUNO E ROMANO SGUEGLIA 
Via Santa Maria Maggiore, 121 
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO 


Mia Fiattaele Garofato, 33 


SORA (Frosinone) 
Libreria DI MICCO UMBERTO 
Via E Zincone, 28 


TIVOLI {Roma} 

Cartolibreria MANNELLI 

di Rosarita Sabatini 

Viale Mannelli, 10 

TUSCANIA (VYitarbo) 
Cartolibreria MANCINI DUILIO 
Viale Trieste 


VITERBO 
Libreria BENEDETTI 
Palazzo Uttici Finanziari 


LIGURIA 


WAPERIA 

Libreria ORLICH 

Via Amendola, 25 
LA SPEZIA 

Libreria CENTRALE 
Via Colli, $ 
BAVONA 

Libreria IL LEGGIO 
Via Montenotle, 36/R 


LOMBARDIA 


ARESE {Milano} 

Cartolibreria GRAN PARADISO 
Via Valera, 23 

BERGAMO 

Libreria LORENZELLI 

Viale Pupa Giovanni XXItt, 74 


BRESCIA 
Librerta QUERINIANA 
Via Trieste, 13 


como 
Libreria NANI 
Via Cairoli. 14 


CREMONA 

Libreria DEL CONVEGNO 

Corso Campi, 72 

MANTOVA 

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI 
di M. DI Pellegrini e D. Ebbi S.n.c. 
Carso Umberto I, 32 

PAVIA 

GARZANTI Libreria internazionale 
Palazzo Università 

Libreria TICINUM 

Corso Mazzini, 2/0 

SONDRIO 

Libreria ALESSO 

Via dei Caimi, 14 

VARESE 

Libreria PONTIGGIA e ©. 

Corso Mara, 3 


MARCHE 


ANCONA 
Libreria FOGOLA 
Piazza Cavour, 4/5 


ce) 


O 


IN) 


a 


la) 


È GAI 


ASCOLI PICENO 

Libreria MASSIMI 

Corso V. Emanvale, 23 
Libreria PROPERI 

Corso Mazzini, 188 
MACERATA 

Librena MORICHETTA i 
Piazza Annessione. 1 
Librerta TOMASSETTI 
Corso della Repubblica, 11 
PESARO 

LA TECNOGRAFICA 

di Mattioli Giuseppe 

Via hiameti, 80:82 


MOLISE 

CAMPOBASSO 

Libreria DI.E.M. 

Via Monsignor Bolagna, 87 
ISERNIA 

Librena PATRIARCA 
Corso Ganbaldi. 116 


PIEMONTE 


ALESSANDRIA 

Libreria BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 
Librena SOFFI 

Via dei Martiri. 31 

ALBA (Cuneo) 

Casa Editrice ICAP 

Via Vittorio Emanuale, 19 
ASTI 


Libreria SORELLI TRE RE 
ache Atfieri. 364 

BIE ti). 
Libreria SovA AGCI 
Via Ialia. 6 


CUNEO 

Cassa Ediirice ICAP 
Piazza D. Galimberti, 10 
NOVARA 

Libreria POLICARO 

Via Milta, 16 


TORINO 

Casa Editrice ICAP 
Via Monte di Pietà, 20 
SO.CE.DI. $.r.1. 

Via Roma. 80 


VERCELLI 
Libreria LA LIBRERIA 
Corso Libertà, 48 


PUGLIA 

ALTAMURA (Beri) 

JOLLY CART di Lorusso A. & C. 
Corso V. Emanuele, 65 


BARI 

Libreria FRANCO MILELLA 
Viale della Repubblica, 16/B 
Libreria LATERZA 6 LAVIOSA 
Via Crisauzio, 16 

BARDISI 

Libreria PIAZZO 

Piazza Vittoria. 4 


FOGA 
Libreria PATIEANO 
Portier Via Dante, 21 


LECCE 
Libroria MILELLA 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA (Foggia) 

IL PAPIRO - Rivendita giornali 
Corso Mantredi, 123 


TARANTO 
Libreria FUMAROLA 
Corao fialia, 229 


SARDEGNA 
ALGHERO (Bessari) 
Libreria LOBRANO 
Vis Sassari, 65 


DESSI 
Corso V. Emanuele, 30/32 
NUORO 
Libreria Canlro didattico NOVECENTO 
Via Manzoni, 35 
ORISTANO 
Libreria SANNA GIUSEPPE 
Via det Ricovero, 70 


SASSARI 
MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello. 10 


SICILIA 
AGRIGENTO 

Libreria L'AZIENDA 
Via Canicratide, 14/16 
LTANISSETTA 
Libreria, SCIASCIA 
Corso Umberto I, 38 


RS 


STATO 


CATANIA 

ENRICO ARLIA 
Rappresemanze ecitoriali 
via V Emanuele. 62 
Lorena: GARGILILO 

\ia f Riso. 5658 
Lihresta LA PAGLIA 

Ma Einea, 393/295 


ENNA 

Lioresra BUSCEMI G. B. 
Piazza V —anuele 
FAVARA [Ag: gento) 
Canosoreie NILO 0 ANTONINO 
Via Roma, 

MESSINA 

isbreria PIROLA 

Corso Cavour, 47 
PALERMO 

Lipretta FLACCOVIO DARIO 
Via Ausonia. 70/74 
i'brora IcOOO. LICAF 
Pazza Don Sosco 

Lioiena | FLACCOVIO SF 
Piezza V. E. Orlando, 1516 


Libera E. GIGLIO 
Via IV Novembre, 39 


—————— ————__ __r tr _y 


è RAGUSA. 


»SIRACHI 


DI 


AT 


4 


A 


è Vv 


SA 
Libreria CASA DEL LIBRO 
Vis Masstranza. 22 
TRAPANI 
Librena LO BUE 
Via Cassio Cortese. 8 
TOSCANA 
AREZZO 
Libraria lire sii 
Vis Cavour. 
GROSSETO 


Lpreria SIGNORELLI 
Corso Carduco, 9 


* LUVORNO 


Libreria MARRADI 

gi Boninsegna Vega 

Via Marra. 20;;A 
LUCCA 

Lio; erta BARONI 

Ma $ Paolino, 48/47 
Librasa Prot, SESTANTE 
a Montanara. 9 


| MASSA 


LESTICINE LIBRERIE 
Piazza Garibatdi, 8 
PISA 

Libreria VALLERINI 
Via dei Mille, 13 
PISTOIA 

Libreria TURELLI 
Via Macullò. 37 


SIENA 
Libreria TICCI 
Via delle Terme, 5/7 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 
Libreria EUROPA 
Corso Ialia, 6 


RENTO 
Libseria DISERTORI 
Via Diaz, 1} 


UMBRIA 

FOLIGNO {P a) 
Nuova Libreria LUNA 
Via Gramsci, 41/43 


PERUGIA 
Libreria SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 


TERNI 

{Libraria ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 
VALLE D'AOSTA 


AOSTA 
Libreria MONTEMILIUS 
Viale Consell dea Commis, 28 


VENETO 

BELLUNO 

Cartolibreria meri gi 
Baldan Michei 

PADOVA 

Libreria DRAGHI - RANDI 

Via Cavour. 17 


ROVIGO 
Libreria PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 


TREVISO 
Libreria CANOVA 
Via Gaimaggiore, 31 


VENEZIA 
Libreria GOLDONI 
Calle Goldoni 4511 
ERONA 
Libreria GHELFI & BARBATO 
Via Mazzini, 21 


Libreria GIURIDICA 
Via della Costa, 6 


VICENZA 
Libreria GALLA 
Corso A. Palladio, 41/43 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 

— presso l'Agenzia dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; 

-—- presso fe Concessionarie speciali di: 
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piro!a 
{Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/7 - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuete, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, 
Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria ll Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani 
Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17; 

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza 
G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delie spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, 
come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma {Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette 
librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gii avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 
i semestrali dal 1° gennaio ai 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della série generale, Tipo È - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
inclusi è supplementi ordinari: destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
- annuale Lo 315.000 altre pubbliche amministrazioni: 
- semestrale L. 170.000 - annuale 

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serle generale, 
costituzionale: inctusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle 


L. 56.000 uattro serie spaciafi: 
- semestrale L. 40.000 Sioviale a 


Tipo € » Abbonamento ai fascicoli della serie speciale - semestrale 


barili ia i ni L 175.000 ;Tipo G- Abbonamiento cumulativo al tipo F e alla 


Gazzetta Ufficiale parte il: 
L. 95000 - annuale 


Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla 
L. 56.000 Gazzetta Uiticiale parte Il: 
000 - annuale 


Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere 
l'indice repertorio annuale cronologica per materie 1991. 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale 1.200 

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciafi 1, il e Ill, ogni 16 pagine o frazione 1.200 

Prezzo di vendita di un fascicoto della IV serie speciale «Concorsi» 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 


Supplemento straordinario «Boltettino delle astrazioni» 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 


Abbonamento annuale . ...... LL. RESESETIO 
Prezzo di vendita di un fascicolo 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 
{Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 


Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate 
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 98 pagine cadauna 

per ogni 96 pagine successive 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata 


N.B. — Le microfiches sono disponibili dat 1° gennaio 1883, — Per l'estero i suddetti prezzì sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 


Abbonamento annuale 
Abbonamento semestrale 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione 


{ prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelii di vendita del fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postate n. 387001 intestato all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zacca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti 2 (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni @ (06) 85082150/85082276 - inserzioni & (06) 85082145/85082189 
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